SEXO NO ANO 2000: 0 MELHOR, O PIOR E O INEXPLICÁVEL 


PL 


۶ 


前 
Tá seguro, 
na cadeira? A 
saúde está boa? 
Então olhe 
atentamente, repare 
bem. Carla Perez 
volta com novíssimo 
visual; 90 ء۵٤‎ 
de busto (4 a mais!), 
64 de cintura, 102 de 
quadris e 60 quilos n 
seu 1,70 metro de al 
— ainda mais deliciosa, 
todinha pra você! 


Fotos VALERIOTRABANCO 


EO horem ideal, pra mim, 


que saber 8 
e por muito Sor 


“Adoro posar pra PLAYBOY! 
Nas primeiras vezes, parecia que eu 
interpretava uma personagem, 

Eu me entregava, mas agora, neste 
ensaio, eu sou bem mais Carta Perez, 
bem mais eu mesma. E aí acho que 


estas fotos ficaram mais... assim... à 
vontade... Mil vezes mais sensuais!” 
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"Ah, depois que meu seio ficou 
maiorzinho, não parei mais de usar decote. 
Meu corpo, o conjunto, ficou mais sensual, bem 
mais insinuante. Agora olham pra mim de fudo 
quanto é jeito, de todos os ângulos!” (Risos) 
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